DESCRIPCION DE PUPAS DE AEDES ARGENTINOS 
(DIPTERA-CULICIDAE) 


Por Ricarbo A. RonDEROS-MIGUEL García (*) 


En esta contribución damos a conocer tres pupas de mosquitos argentinos 
pertenecientes al género Aedes Meigen hasta el momento desconocidas, las que 
han sido obtenidas por cría y su correspondencia especifica confirmada por 
los adultos resultantes de su evolución. 

En las descripciones hemos omitido la consideración de estructuras banales, 
dando una somera relación de su quetotaxia y morfología de las trompetas res- 
piratorias y paletas natatorias, designando los uromeros con números romanos. 


bi 


AEDES (OCHLEROTATUS) ALBIFASCIATUS ( Macquart) 
(figs. 1 a 3) 


Aspecto general claro, con mayor quitinización en las trompetas respiratorias 
y áreas medianas del abdomen. 

Trompetas respiratorias: Aspecto general cónico; abertura apical con los 
bordes laterales marcadamente oblicuos, con el diámetro anteroposterior mayor 
que el ancho máximo de su cuerpo, éste tres veces tan largo como su ancho 
máximo. Cutícula externamente con ornamentación característica de polígonos 
irregulares de bordes poco prominentes, salvo en la base que es lisa y en el 
ápice que presenta siete hileras de escamas imbricadas (fig. 3). Pelos 8 y 9 del 
céfalotorax bífidos. i 

Abdomen (fig. 2): I con los pelos H y U simples, las restantes múltiples. 
Pelo A presente en todos los segmentos, múltiple y largo en VII y VIII, cortos 
y simples en los restantes. Pelo 1 bífido en III, múltiple en VII, simple en los 
restantes, siendo en II más largo que el largo del segmento en la línea media. 
Pelo 2 presente sólo en II, tan largo como el pelo 1 del mismo segmento; pelo 3 
corto y bífido en II y VI, en los restantes corto y múltiple; pelo 4 corto y simple 
en II y VI, largo y bifido en III, corto y múltiple en los restantes; C múltiple; 
A en VIII, largo y bifido. 

Paletas natatorias subcirculares, índice 1,1; borde y mitad interna de la lámi- 
na espiculosos, pelo terminal presente. 


MATERIAL EXAMINADO: 


2 pupas ¿: Vila (Santa Fe), 1-1962, Casal Col. pm 6852 y 6853, en Col. 
Departamento de Entomología Sanitaria, Instituto Nacional de Microbiología. 


AEDES (OCHLEROTATUS) PATERSONI Shannon y Del Ponte 
(figs. 4 a 6) 


Aspecto general claro con las trompetas respiratorias bien quitinizadas y 
áreas de mayor quitinización en los segmentos I a IV, según se ilustra en la 
figura 5. 

(°) Instituto Nacional de Microbiología, Departamento de Entomología Sanitaria. Carre- 


ra del Investigador, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos 
Aires. 
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Céfalotorax con los pelos 8 y 9 múltiples; trompetas respiratorias cónicas 
2,5 veces tan largas como su ancho máximo, de cutícula externamente orna- 
mentada por polígonos exagonales irregulares de bordes prominentes, salvo en 
la base que es lisa y el ápice que presenta tres hileras circulares de escamas 
imbricadas. Abertura apical con los bordes laterales levemente oblicuos con 
su diámetro menor aue el ancho máximo del cuerpo de la trompeta (fig. 6). 

Abdomen: Pelo A corto y simple de II a VI, largo y bifido en VII, largo y 
múltiple en VIII; pelo 1 bifido y más largo que el largo del segmento en la línea 
media en II, corto y bífido de HI a V, largo y simple en YI y VII, siendo en 





Pupas: 1-3, Aedes (O.) albifasciatus Macquart; 4-6, A. (O.) patersoni Shannon y Del Ponte; 
7-9, A. (O.) augustivittatus Dyar & Knab. (1, 4 y 7, metapteroteca III; 2, 5 y 8, abdomen 
dorsal; 3, 6 y 9, trompeta respiratoria.) 
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este último más largo que el largo en la línea media. Pelo 2 sólo presente en V; 
3 múltiple en II y HI, presente de IHI a VI (sólo se encuentra el punto de 
inserción); largo y simple en VIT; pelo 4 corto y simple en 11 y II, largo en los 
restantes. Pelo B simple de H y HI, en VI y VII muy largo y bifido; en IV y V, 
llegando hasta el borde posterior del segmento siguiente; C múltiple en II y 
III, bifido en IV y V, simple en VI y VH; A” en VIII, largo y simple. 

Paletas natatorias con el borde interno fuertemente curvado en la mitad basal, 
indice 1,1; pelo terminal presente, borde y mitad externa de la lámina espi- 
culosos. 


MATERIAL EXAMINADO: 

l pupa 4; San Pedro (Jujuy), 4-27-26, Shannon y Shannon col., p. m. 6598, 
en col. Departamento de Entomología Sanitaria, Instituto Nacional de Micro- 
biología. 


OBSERVACIONES: 

La pupa que se describe corresponde a la de un macho criado por Shannon 
en 1927, que hallamos junto al adulto en regulares condiciones de conservación. 
Fese a ello hemos creído interesante describirla en razón de su importancia 
para la caracterización de la especie, cuya validez confirmáramos en un trabajo 
anterior, ya que se separa perfectamente de sus más próximas A. (O.) crinifer 
y A. (O.) scapularis, por la forma de las paletas natatorias, pelo B simple y 
largo en VI y C múltiple en II y HI. 


AEDES (OCHLEROTATUS) ANGUSTIVITTATUS Dyar y Knab 


Aspecto general claro, con las trompetas respiratorias y segmentos abdomi- 
nales con zonas de mayor quitinización, según se ilustra en la figura 8. 

Céfalotorax con los pelos 8 y 9 múltiples; trompetas respiratorias tubulares 
más de 3 veces tan largas como su ancho máximo y uniformemente quitinizadas; 
cutícula con ornamentación característica de aspecto escamoso irregular, ápice 
con 3 a 4 hileras envolventes de escamas imbricadas. Abertura apical con los 
bordes laterales levemente oblicuos, con su mayor diámetro menor que el ancho 
máximo del cuerpo de la trompeta (fig. 9). 

Abdomen: Pelos H y U en I simples, T bifido y largo llegando hasta el 
borde posterior del segmento III. Pelo A simple y corto de II a VI, largo y 
múltiple en VII y VIII; pelo 1 largo y simple en II, II, V y VI, en IV y VII 
corto y múltiple. Pelo 2 ausente en VII, simple y tan largo como 2 veces el largo 
del segmento en la línea media en II, en los restantes, salvo en IV que es bifido, 
simple y corto; 3 y 4 múltiples y cortos en todos los segmentos. Pelo B simple 
en II y III, bifido en los restantes, siendo en V una vez y media tan largo como 
el ancho del segmento en la línea media; C múltiple; A” en VIII, simple. 

Paletas natatorias de contorno subcircular (fig. 8), con el borde externo 
espiculoso, pelo terminal presente. 


MATERIAL EXAMINADO: 


l pupa ¿: Singuil (Catamarca), I-53, Núñez col., p.m. 6999 en Col. De- 
partamento de Entomología Sanitaria. Instituto Nacional de Microbiología. 
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